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Les Coulisses de l'exploit (film) 


Cet article est une ébauche concernant un film américain. 


Vous pouvez partager vos connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les 
conventions fiimographiques. 


Les Coulisses de l'exploit (Eight Men Out) est un film américain écrit et réalisé par John Sayles, sorti en 1988. 
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Synopsis [modifier le code] 


À Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 


Fiche tech niq UC [modifier le code] 


e Titre original : Eight Men Out 

e Réalisation : John Sayles 

e Scénario John Sayles, d'après le livre de Eliot Asinof, "8 Men Out" 
e Photographie : Robert Richardson 
e Musique : Mason Daring 

e Montage : John Tintori 

e Société de production : 

e Société de distribution : 

e Pays d'origine : = États-Unis 

e Langue originale : anglais 

e Format: 

e Genre: 

e Durée : 76 minutes 

e Dates de sortie : 


Distribution [modifier le code] 


e John Cusack : Buck Weaver 


e Clifton James : Charles Comiskey 

e Michael Lerner : Arnold Rothstein 

e Christopher Lloyd : Bill Burns 

e Charlie Sheen : Happy Felsch 

e David Strathairn : Eddie Cicotte 

e D. B. Sweeney : Shoeless Joe Jackson 
e Jace Alexander : Dickey Kerr 

e John Anderson : Kenesaw Mountain Landis 
e Gordon Clapp : Ray Schalk 

e Richard Edson : Billy Maharg 

e Don Patrick Harvey : Swede Risberg 

e Bill Iwin : Eddie Collins 

e Perry Lang : Fred McMullin 

e John Mahoney : Kid Gleason 

e Wendy Makkena : Kate Jackson 

e Michael Mantell : Abe Attell 

e James Read : Lefty Williams 

e Maggie Renzi : Rose Cicotte 


http://frwikipedia.org/wiki/Les_Coulisses_de_1%27exploit_(film) 1/2 


Les Coulisses de l'exploit (film) — Wikipédia 25/07/2014 


e Michael Rooker : Chick Gandil 

e John Sayles : Ring Lardner 

e Danton Stone : Hired Killer 

e Studs Terkel : Hugh Fullerton 

e Kevin Tighe : Sport Sullivan 

e Nancy Travis : la femme de Williams 


Autour du film [modifier le code] 


À Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 
Notes et références Įmodifierle code] 


Voir aussi [modifier le code] 


Liens externes [modifier le code] 


e (en) Coulisses de l'exploit, Les sur l'Internet Movie Database 


E Portail du cinéma américain $ Portail des années 1980 


Catégories : Film américain sorti en 1988 | Film se déroulant à Chicago 
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